Comisión Investigadora para estudiar y 
pronunciarse sobre la 
legalidad, oportunidad y conveniencia de gastos 
j realizados e Versión Taquigráfica N* 1252 de 
por determinados entes autónomos y servicios 2007 
descentralizados entre el 1” de marzo 
de 2000 y el 1” de marzo de 2005 


Carpeta N? 694 de 2005 


EX DIRECTORES DE UTE 


Versión taquigráfica de la reunión realizada 
el día 27 de setiembre de 2007 


(Sin corregir) 


PRESIDE: — Señor Representante Carlos Varela Nestier. 


MIEMBROS: Señores Representantes Gustavo Bernini, Eduardo Brenta, Álvaro Delgado y Walter Alfredo 
Falero. 


ASISTEN: — Señor Representante José Carlos Mahía. 


SEÑOR PRESIDENTE (Varela Nestier).- Habiendo número, está abierta la reunión. 


La Comisión Investigadora para Estudiar y Pronunciarse sobre la Legalidad, Oportunidad y Conveniencia de 
Gastos Realizados por Determinados Entes Autónomos y Servicios Descentralizados entre el 19 de marzo de 
2000 y el 1” de marzo de 2005 notifica que hoy estaban citados el ingeniero Carlos Rodríguez Landoni y el 
señor Olivar Cabrera. De este último no tenemos constancia de que haya recibido las citaciones que le hemos 
realizado; no ha contestado ninguno de los llamados que le hemos hecho ni las notas que le hemos enviado. 
Pero el ingeniero Carlos Rodríguez Landoni nos envió un fax, fechado el 19 de setiembre de 2007, al que voy 
a dar lectura. 


(Se lee:) 


"Setiembre 19/2007.- Sres. Comisión Investigadora (Gastos UTE) - Presidente: Carlos Varela.- Secretaria 
Susana Carballal.- Cámara de Representantes.- Montevideo.- En mi carácter de invitado a la reunión a 
realizarse según Of. N* 98 de fecha 13 de setiembre/2007 el próximo 2 de los corrientes, agradezco la misma 
y comunícoles la imposibilidad de asistir por encontrarme en el exterior. Cabe acotar que mi aporte sería 
mínimo ya que sólo estuve unos pocos días en el Directorio de UTE asistiendo solamente a una sesión del 
mismo, en la que no se tomó resolución de trascendencia alguna.- (Firma) Ing. Carlos Rodríguez Landoni". 


——— Debo informar a la Comisión Investigadora que consulté al Directorio actual de UTE porque me llamó 
la atención este fax. Efectivamente, pude corroborar que el ingeniero Carlos Rodríguez Landoni, en el 
momento en que asume su cargo en UTE era también Presidente de OSE y estuvo muy pocos días en 
funciones. 


Acá tengo el Acta N” 17.630, de 24 de mayo de 2004, del Directorio de la Administración Nacional de Usinas 
y Transmisiones Eléctricas, en el que se da cuenta del acto público celebrado en la sala de sesiones del 
Directorio de UTE con presencia y discursos del señor José Villar, Ministro de Industria, Energía y Minería; 
del señor Presidente, Ricardo Scaglia, y del señor Vicepresidente interino, ingeniero Carlos Rodríguez 
Landoni, en el que este último asumió el cargo. Fue una ceremonia llamativamente importante para que 
luego, según se nos informa, haya estado una sola vez en el Directorio y haya renunciado. 
Independientemente de los diagnósticos que pueda hacer -no voy a hacer juicio de valor sobre esto-, es 
llamativo este episodio, por lo que voy a pedir que se incorpore esta acta a la versión taquigráfica de la 
Comisión Investigadora, como antecedente. 


Evidentemente, hoy tampoco vamos a tener invitados. No sé si estamos en condiciones de establecer las 
invitaciones para la próxima reunión. 


SEÑOR MAHÍA.- Sugiero que la Comisión se convoque a sí misma para evaluar en forma colectiva o 
faculte al Presidente a consultar a los actores y tratar los futuros pasos. Digo esto debido a las 
ausencias que hay hoy en la Comisión y ante la falta de invitados. 


SEÑOR PRESIDENTE.- Si estamos de acuerdo con eso, actuaremos como lo planteó el señor Diputado 
Mahía. 


Se levanta la reunión. 


"ACTA N* 17630 - Montevideo, 24 de mayo de 2004. 


En acto público celebrado en la Sala de Sesiones del Directorio de UTE, en cumplimiento de la Resolución 
del Poder Ejecutivo N* 435/004 de 04-05-04 se impone al Presidente de OSE, Ing. Carlos Rodríguez 
Landoni, como Vicepresidente interino en el Directorio de esta Administración. Asisten al acto el Director 
Nacional de Energía, Ing. Álvaro Bermúdez; el Presidente del Directorio de UTE, Esc. Ricardo Scaglia; los 
Vocales Sr. Ariel Riani y Dr. Juan A. Gabito Zóboli; el ex Vicepresidente de UTE, Sr. Jaime Pienica; 
legisladores, autoridades de OSE y de otras entidades de gobierno, y público en general. 


Al comenzar el acto se da lectura a la citada resolución del Poder Ejecutivo, que dice: "VISTO que se 
encuentra vacante el cargo de Vicepresidente del Directorio de la Administración Nacional de Usinas y 
Trasmisiones Eléctricas (UTE); CONSIDERANDO: que se estima conveniente designar interinamente en el 
cargo de Vicepresidente del Directorio en el referido Ente, hasta tanto se provea definitivamente la vacante 
conforme con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República; ATENTO a lo expuesto, 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA RESUELVE: 1”) Desígnase en forma interina en calidad de 
Vicepresidente del Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), al 
Presidente del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), Ing. Carlos 
Rodríguez Landoni. 2%) Comuníquese, etc.". 


A continuación hace uso de la palabra el Ministro de Industria Energía y Minería, Sr. José Villar: 'Señor 
Presidente, Señores Directores, Señoras, Señores. En primer lugar, como corresponde y debemos hacerlo, 
antes que darle la bienvenida al amigo Rodríguez Landoni, agradecemos al Sr. Jaime Pienica haber 
participado en este Directorio en una etapa, yo digo que una empresa como UTE siempre vive momentos 
especiales, difícil por la trascendencia de la propia empresa y de lo que significa para todo el País. Participó 
en una etapa particularmente difícil por todo lo que sabemos que ha vivido el país, y en una etapa 
trascendente pues UTE ha encarado cosas importantes como ser la licitación de la nueva Central a Gas, lo 
que ha implicado, a través de un trabajo muy intenso, y que quiero destacar nuevamente de todos los técnicos 
y los servicios de UTE muy profesional, muy intenso. Se debió enfrentar esa situación que es realmente 


trascendente e histórica diría yo, así que eso conjuntamente con el gran desafío de sobrellevar la crisis que ha 
vivido el país todo y que UTE no escapó a eso. Sin duda el Directorio contó con la colaboración del Sr. 
Pienica, que fue muy valiosa. Y ahora le toca darnos una mano el Ing. Rodríguez Landoni, que sin duda va a 
ver sobrecargada su tarea con la responsabilidad que tiene al presidir OSE, que también tiene sus dificultades 
por la enorme importancia del suministro del agua. Aunque sea en forma interina va a tener que dar una mano 
en UTE con la capacidad que se le reconoce, y tenemos la certeza que, sin duda, será un apoyo importante 
para sus compañeros de Directorio, así que simplemente reitero la confianza que deposita el Poder Ejecutivo 
en el aporte que tendremos en UTE a través de la tarea del joven ingeniero Rodríguez Landoni en esta 
empresa que tanto significa y particularmente en los momentos que vivimos de esta crisis energética que con 
gran capacidad se está sobrellevando. No me resta más que agradecerle, e indicarle que desde ya cuente con 
el apoyo de nuestro Ministerio. Muchas gracias". 


Vicepresidente interino, Ing. Carlos Rodríguez Landoni: “Señor Ministro, autoridades nacionales, Diputados, 
Senadores, Señores miembros del Directorio de UTE, Señores miembros del Directorio de OSÉE aquí 
presentes, jerarquías de UTE y de OSE que están aquí conmigo, amigos de la prensa, funcionarios, amigos 
todos. La circunstancia del día de hoy es realmente muy especial para mí, como joven ingeniero y técnico y 
es un galardón realmente para cualquier ciudadano de un país con un sistema democrático, republicano y 
participativo como el que tenemos, y ahí justamente radica la esencia del honor que va implícito en un cargo 
de este tipo. Trasladar todo esto a la importancia que tiene UTE en el contexto nacional se ve reflejado en un 
reciente evento internacional organizado por el Banco Mundial cuyo 'leit motiv' era la inversión en 
infraestructura. En dicho evento el Banco Mundial se hacía referencia, y entendiendo como infraestructura la 
cantidad y calidad de las redes de carretera, las redes de telecomunicaciones, las redes de distribución 
justamente energía eléctrica y también las redes de agua potable y saneamiento, a que Uruguay está ubicado 
en la posición N* 2 de todos los países de América Latina, a escasos metros del primer país, que era Costa 
Rica. Empresas como UTE y como OSE son las que hacen posible que Uruguay esté sólidamente ubicado en 
esa posición y sin duda en los próximos años compartiendo el primer lugar con ese país. Todos los días desde 
mi otra posición de la función pública, como es la Presidencia de OSE, en algún momento del día con los 
distintos colaboradores decimos la importancia que tiene el agua, pues sin agua no hay vida, y desde aquí no 
tengo duda que emplearemos aquello de que sin energía no es posible el desarrollo ni social ni económico, y 
ahí radica justamente en el desarrollo la importancia de las empresas públicas en ese país. También desde esta 
mi nueva función que por breve tiempo estaré desempeñando, una de las tareas que tengo es tratar de que no 
sea importante la ausencia del Sr. Jaime Pienica, entrañable servidor público y amigo, el cual hoy 
oficialmente está dejando este cargo pero no así con los afectos generados en UTE y por último destaco que 
pienso, como es mi costumbre, trabajar y trabajar mucho, sin antes decir que este cargo para mí puede 
generar algún tipo de riesgo debido a que es difícil, Presidente, a compartir el agua y la energía eléctrica. 
Muchas gracias'. 


Sr. Presidente Esc. Ricardo Scaglia: 'Sr. Ministro Don José Villar, compañeros del Directorio, ex 
Vicepresidente de UTE Señor Jaime Pienica, Señor Director Nacional de Energía, Sres. Diputados y 
Senadores, amigo Amaro, padres e hijos del Ing. Rodríguez Landoni, señoras y señores. Es una gran 
satisfacción tenerlos hoy aquí en la imposición del Ing. Rodríguez Landoni como Vicepresidente interino, al 
tiempo que despedimos a Don Jaime Pienica, quien nos acompañó por aproximadamente 3 años y medio en 
el Directorio de UTE. Realmente integrar el Directorio de esta empresa no es fácil, hay muchas noches en 
que uno se desvela, y que nos tiene “eléctricos” a todos. Principalmente cuando nos toca vivir momentos 
como los actuales, en medio de una crisis energética que diría que mundial por el precio del combustible, y 
regional en lo que se refiere a la energía eléctrica. Pero aquí en esta Sala se han tomado en estos tres años y 
medio decisiones muy importantes para UTE y por lo tanto para el País; no podemos decir que siempre 
estuvimos de acuerdo con el Sr. Pienica, a pesar que somos del mismo partido político, muchas veces 
discrepamos, pero cada uno aportando lo mejor de sí, y en esa discusión, en ese dar todo lo que se puede en 
beneficio de la Empresa, se tomaron decisiones que creemos fueron las mejores para el país. Nuestro 
reconocimiento y nuestro agradecimiento por las horas de labor y dedicación que le dio el Sr. Pienica a esta 
Empresa de todos los uruguayos, nuestro agradecimiento muy especial. En su lugar estamos recibiendo a un 
joven ingeniero, Presidente de OSE, al Ing. Carlos Rodríguez Landoni. Él se refería recién la mezcla del agua 
y la energía. Es una gran responsabilidad que me tocó vivir en el año 1998 cuando era Presidente de PLUNA 
y tuve que integrar interinamente el Directorio de UTE. Recuerdo que las horas del día daban menos que 
ahora, aparentemente, digo aparentemente porque quizás ahora como ya pasaron 6 años cuesta más. Al Ing. 
Landoni le decimos que acá tiene las puertas abiertas, de toda la Empresa, de todos los Gerentes, de nosotros 
como compañeros del Directorio, que vamos a apoyar en todo lo que podamos su gestión y sabemos que de 


su parte tendremos un valor joven, pujante, importante, que nos vendrá a ayudar para poder atravesar esta 
situación crítica por la cual estamos atravesando, que por suerte ya lo he dicho varias veces pero lo quiero 
remarcar una vez más, y no porque esté presente, pero tenemos un Ministro como el Sr. José Villar que 
permanentemente está a nuestro lado a pesar de sus problemas con las industrias. Hemos sentido un apoyo 
muy importante en estos dos largos meses que llevamos en no saber qué pasará respecto a la energía que 
estamos recibiendo de los países vecinos. También mi agradecimiento entonces al Sr. Ministro de Industria, 
Energía y Minería, al Director Nacional de Energía, Ing. Álvaro Bermúdez, que también ha estado con 
nosotros, a todo el personal de UTE en general, y a aquellos con los que en estos días y por estas razones 
estamos conviviendo prácticamente en forma permanente. Como saben, UTE siempre está al servicio de 
todos, y lo único que pretendemos es continuar brindando el suministro como lo estamos haciendo ahora, y 
procurar que la enorme crisis energética que se vive en la región no los afecte mayormente. Basta estar, como 
hemos estado varios de nosotros en la Secretaría de Energía Argentina viendo los planteamientos de los 
hermanos chilenos, también de los argentinos, basta ver la situación que están viviendo los otros países para 
uno calibrar la magnitud del problema. Acá hemos procurado, con el apoyo importantísimo del Ministerio, 
que nuestra población no haya sufrido las consecuencias de la crisis energética que vivimos. Si podemos 
mantener eso podremos mantener el paso de crecimiento que tiene nuestro país. Muchas gracias a todos"". 


Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo. 


